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Das Potential einer magnetischen Doppelflache S wachst
beim Durchgang durch S von der Seite der negativen Be-
legung zur positiven sprungweise um 47cv, wobei v das Moment
der Doppelflache an der Durchgangstelle bedeutet.

Verschiebt man einen Magnetpol der Starke + 1 von der positiv
belegten Seite der Doppelflache S auf irgendeinem (auflerhalb S ver-
laufenden) Wege bis zum gegenliberliegenden Punkte auf der negativ
belegten Seite von S, so wird dabei von den magnetischen Kraften eine
Arbeit A geleistet, welche gleich der Abnahme des Potentials ist. Diese
Arbeit A ist also 47cv.

Lagert die magnetische Doppelflache. in einem Raume der Magne-
tisierungskonstanten ^, so sind die rechten S.eiten der Formeln (8) und (9)
durch [i zu dividieren (nach den Ausfuhrurigen in II, 16).

7. Das Potential ernes geschlossenen linearen Stromes.

Da nach Abschnitt 5 das Potential ernes geschlossenen linearen Stromes D
gleich ist dem Potential einer Doppelflache S, welche yon D begrenzt
wird, so ist nach dern letzten Paragraphen die magnetomotorische Kraft A
von D gleich 4rcv, wo v das Moment der aquivalenten Doppelflache be-
zeichnet. Da nun A fur alle D umschlingenden Kurven konstant ist,
und zwar gleich 4rci, so mufi auch das Moment v auf der ganzen
M'ache S konstant sein, und zwar gleich i. Das Potential y> einer
beliebigen Doppelflache S von konstantem Moment wird nun nach
Pormel (6) durch das Proclukt aus dem Moment in den raumlichen
Winkel ^ gemessen, unter dem S von dem betrachteten Punkte P aus
erscheint, fiir den man das Potential berechnen will. In unserem Falle
ist also

? = i*,                               '            (10)

wo $ der raumliche Winkel ist, unter welchem der stromfuhrende
Draht D von P aus erscheint.

Wir.haben so das Resultat erhalten:

Die magnetische Wirkung eines geschlossenen linearen
Stromes D ist der Wirkung einer beliebig gekrummten magne-
tischen Doppelflache Equivalent, welche von der Stromlinie D
begrenzt wird. Das Moment der Doppelflache mufl uberall
konstant sein, und zwar gleich der Stromstarke. Das Po-
tential des Stromes D in einem beliebigen Punkte P ist gleich
dem Produkt aus der Stromstarke in den raumlichen Winkel,
unter dem D von P aus erscheint.

Dies letztere Resultat gilt auch noch, wenn man dem Punkte P denauf sehr kleine Distanzen an
